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+dAd 008 3dI9 TVI9HH0 で Sn ヨ つ TV つ : 


"進め つつ 詳 の 損 作治 療 する 。 


The patient's Life is in vour hands ! 


島 切 開 旧 - 回 04:54:59 回 04:58:00 
腹部 を 消毒 し て 切開 ( 切開 一 P34) さき へ 

肝臓 の 処置 1 回 回 04:32:20 回 04:47:28 

心 停止 イベ ント 後 、 カ ウン ター ショ ッ ク で 心拍 を 復 較 導 

活 させ る 


鎮静 薬 ( 黒色 の 液体 ) を 投与 し て 中 毒 症 を 沈静 N 
化 さ せる ( 中 毒 症 一 P40 


バイ タル を 60 付 近 ま で 回 復 する ・ 

( バイ タル 回 復 一 P33 ) 

破損 部 分 の 血 だ まり を すべ て 吸引 (みみ 

( ガー ゼ パ ッ キ ング 一 P40 ) 

追加 トレ イ に ある 人 工 膜 を すべ て の 破損 部 分 に ン 用 


配置 し 、 定 着 さ せる ( ガー ゼ パ ッ キ ング 一 P40 ) 


病状 が 悪化 し 、 破損 部 分 か ら 血 だ まり が 吹き 出す 
イベ ント が 発生 


肝 肛 の 処置 2 旧 . 四 04:00:00 加 04:26:00 
肝臓 右上 に 発生 し て いる 内 出血 X4 を まとめ て 切 。 但 へ 
開 ( 内 出血 一 P39) 


内 出血 の 血 だ まり x4 を 吸引 し 、 切 開口 X4 を 縫合 (> 〇 ) 
( 内 出血 一 P39 ) 


鎮静 薬 ( 黒色 の 液体 ) を 投与 し て 中 毒 症 を 沈静 N 
化 させ る ( 中 毒 症 -…P40 ) 


| 肝臓 左下 に 発生 し て いる 内 出血 X2 を まとめ て 切 
開 ( 内 出血 一 P39 ) 


内 出血 の 血 だ まり x2 を 吸引 し 、 切 開口 2 を 縫合 (へ) 
( 内 出血 一 P39) 


ド ) 肝臓 の 破損 部 分 に 発生 し て いる 血 だ まり を すべ ( み 
て 吸引 ( ガー ゼ パ ッ キ ング つつ P40 ) 


) 心 細 動 の 前 兆 が 起き る ( 心 細 動 一 P39 ) 


| 3 OOO 秒 以上 環 し て 手術 終了 ※ | 120 | 180 | : 
| 3 MAXCHAIN 〇 〇 〇 以上 -] 0 還 、MN2R0 
| 4 | 午 が れ た 人 工 遼 の 枚数 〇 〇 枚 以下 。 | 5 | 3 | 


分 表示 で は 、 EASY が 2:00、NORMAL が 3:00、 HARD が 4: 00 


出 ) 肝臓 の 破損 部 分 に 発生 し て いる 血 だ まり を すべ 
て 吸引 ( ガー ゼ パ ッ キ ング 一 P40 ) 


山 ) 追 加 ト レ イ に ある 人 工 膜 を すべ て の 破損 部 分 に ン g 
配置 し 、 定 着 さ せる ( ガー ゼ パ ッ キ ング 一 P40 ) 

U/ 閉 創 旧 - 回 03:43:33 回 04:22:51 
切開 し た 部 位 の 閉 創 処置 を 行なう C へ ラル 


( 閉 創 一 P35 ) 


The atient iS saved ! 


人 工 膜 は 同じ 場所 に 配置 し て も 自動 
で ほか の 場所 に 張ら れる 。 処置 スピ ー 
ド を 上 げ る た め 、 同 じ 場所 に 置 こう 。 


上 】 〇 
昌 HARD で は バイ タル の 低下 が 激しく 、 


素早 い 処 置 ス ピー ド が 要求 され る 。 
超 執刀 を 使っ て 進め て も いい 。 


の ーー 
/ 
か 


心電図 が 安定 する まで 手 を 休め る よ 
( > NN 彰 』 う 。 器具 を 扱う と 「 Miss」 に な り 、 心 
/ 開 。 停止 に な っ て し まう 。 


⑳!( 


人 5 


すべ て の 破 製 部 分 か ら 血 だ まり が 発 
生 し た の を 確認 し て か ら 吸 引 し 、 血 だ ま 
り の 発生 タイ ミン グ を 揃え よう 。 


SS 


3300 未満 


| 回 語り | 
600 較 | 昌 | 3300< こ 4999 | 
300 上 A | 4400-5199 | 
400 軸 | 8 | 5200-5599 | 


80 


1 [ バイ タル 


出 ) 最初 に 発生 し た 腫瘍 の 組織 液 を 吸引 し 、 ガ イド ラ 。 (みい ヽ 、 
外島 肝臓 の 処置 1 旧 思 04:23:41 回 04:24:71 イン に 沿っ て 切開 (ヌー スーP50 ) 
静脈 (青色 の 血管 ) に 収縮 剤 (灰色 の 液体 ) を 。 NN 
投与 し 、 ガ イド ライ ン に 沿っ て 切開 山 )① の 手順 で 、 残 り の 腫瘍 を 発生 し た 順に 処置 ( み ヽ 


( 肝臓 移植 一 P41 ) ( ヌー スーP50 ) 


静脈 の 血 だ まり を 吸引 し 、 管 を 接合 し て 接合 部 分 ( み ン 
を 縫合 ( 肝臓 移植 ーP41 ) 


り / 切り 離し た 腫瘍 を まとめ て 回 収 ( メー スーP50 ) リ / 


山 ) ヌー ス 本 体 の 組織 液 を 吸引 し 、 ガイ ドラ イン に 沿 (みい へ 


区 術 野 が 左下 に 移動 する っ て 切開 ( ヌー スー…P50 ) 


門 脈 (黄色 の 血管 ) に 収縮 剤 (灰色 の 液体 ) を 。 NN 上 [)①ー①④ の 手順 で 、3 つ の 腫瘍 を る 回収 し 、 ヌ ー ス 本 (みい へ グン 

投与 し 、 ガ イド ライ ン に 沿っ て 切開 体 を 切開 する ( ヌー スーP50 ) 
(肝臓 移植 一 P41 ) 

AU) ゆー⑥ の 手順 で 、4 つ の 腫瘍 を 回 収 し 、 ヌース 本 (みい \、 ン 
門 脈 の 血 だ まり を 吸引 し 、 管 を 接合 し て 接合 部 分 (な ン (へ 体 を 切開 する ( ヌー スーP50 ) 
を 縫合 (肝臓 移植 P41 ) 

4 リ ⑦①ー⑥ の 手順 で 4 つの 腫瘍 を 回 収 し 、 ヌー ス 本 (みい ヽ 、 ン そ 
術 野 が 右 下 に 移動 する 体 を 切開 する ( ヌー スーP50 ) 


SDInOD uOHBJSdO 


| バイ タル を 50 前 後 ま で 回 復 N ①ー① の 手順 で 、5 つ の 腫瘍 を 回 収 し 、 ヌ ー ス 本 (みい \ ン 
( バイ タル 回 復 一 P33 ) 体 を 切開 する ( ヌー スーP50 ) 


当 動 脈 (赤色 の 血管 ) に 収縮 剤 ( 灰色 の 液体 ) を YK 閉 創 回 02:31:81 回 02:30:65 
回 投与 し 、 ガ イド ライ ン に 沿っ て 切開 切開 し た 部 位 の 閉 創 処置 を 行なう の すさ ププ 
( 肝臓 移植 …P41 ) ( 閉 創 本 P35 ) 


動脈 の 血 だ まり を 吸引 し 、 管 を 接合 し て 接合 部 分 ( ょ ふ (の 
を 縫 合 (肝臓 移植 一 P41 ) 


The patient iS saved ! 


術 野 が 左 に 移動 する 


山 | 管 脈 (緑色 の 血管 ) に 収縮 剤 ( 灰 
投与 し 、 ガ イド ライ ン に 沿っ て 切開 
(肝臓 移植 一 P41) 


色 の 液体 ) を 


腫瘍 が 発生 し て いる あい だ は 処置 が 
で き な い た め 、 腫瘍 の 発生 し た 順番 を 
覚え つつ 、 バ イタ ル を 回 復 し よう 。 


2 
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+dAd 00 ヨ dIT9 1VI9HH0 SS ロロ ヨ つ ロマ つ 


4 管 脈 の 血 だ まり を 吸引 し 、 管 を 接合 し て 接合 部 分 
を 縫合 (肝臓 移植 一 P41 ) 


) 術 野 が 肝臓 部 に 移動 する | 自 な 』 和 (2chap の 


此 ) 肝臓 の 処置 2 陣 - 四 02:39:99 加 02:37:19 
ヌー ス の 腫瘍 が 発生 し て いる と き に バイ タル を 回 復 /。 
( バイ タル 回 復 一 P33 ) 


切り 離し た 腫瘍 は 発生 し た 順番 で 回 
収 す る 必要 は な い 。 回 収 し や すい 腫 
瘍 か ら 除 去 し て いこ う 。 


eee BONUS 


| 日 末  6Gi 7. な 


トン | 誠 5100 未満 


1 1 | | | 
| 8 | OOO 秒 以上 残し て 手術 終了 ※1 | 90 | 120 | 150 | 700 上 胃 B | sioo-5799 | 
3 MAXCHAIN 〇 〇 O 以 上 | 50 | 70 | 80 | 600 上 識 A | 5800-6499 | 
| 4 | 腫瘍 の 破裂 個数 が 〇 〇 回 以下 ※2 | 2 る | 1 | 200 回 9 6e0-009 | 
※ 1…… 分 表示 で は 、EASY が 1:30、 NORMAL が 2:00、HARD が 2:30 ※2… ヌー ス が 生み 出し た 大 の 箇 数 。 1 XB | 7100 以 Eo | 


